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Introducción: 


Según datos estadísticos del ministerio de salud argentino, se estima que 1 de cada 10 
argentinos de 18 años o más padece de diabetes y dado que, por varios años permanece 
sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su 
condición. 

Un caso como este, es el de NOMBRE, quien padece de diabetes tipo 1, habiéndose 
diagnosticado a sus 11 años y modificando de manera drástica su forma de vivir como la de 
sus allegados. 

A partir de esta problemática, es que su familia decidió(entre otros métodos) acudir a la 
utilización de un páncreas artificial, el cual a partir de sensores y autonomía brindada por 
inteligencia artificial proporciona la cantidad justa de insulina en función de parámetros 
corporales de la paciente. 


Desarrollo: 
Tipos de Diabetes 
Existen varios tipos de diabetes, pero los más comunes son: 


-Diabetes Tipo 1: En este tipo de diabetes, el sistema inmunológico del cuerpo ataca y 
destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Esto significa que las personas 
con diabetes tipo 1 deben inyectarse insulina regularmente para controlar sus niveles de 
azúcar en sangre. 


-Diabetes Tipo 2: La diabetes tipo 2 es más común y generalmente se desarrolla en 
adultos, aunque también puede afectar a niños y adolescentes. En este caso, el cuerpo no 
utiliza eficazmente la insulina que produce. A menudo, se asocia con factores de riesgo 
como la obesidad y la falta de actividad física. 


-Diabetes Gestacional: Ocurre durante el embarazo cuando el cuerpo no puede producir 
suficiente insulina para satisfacer las necesidades adicionales. Por lo general, desaparece 
después del parto, pero aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. 


Causas y Factores de Riesgo 

Las causas exactas de la diabetes no se conocen por completo, pero se cree que la 
genética y los factores ambientales desempeñan un papel importante. Algunos factores de 
riesgo incluyen la obesidad, la falta de actividad física, la mala alimentación, la 
predisposición genética y la edad. 


Síntomas 

Los síntomas de la diabetes pueden variar según el tipo, pero los más comunes incluyen: 
-Sed excesiva y aumento de la micción. 

-Fatiga y debilidad. 

-Pérdida de peso no explicada. 

-Visión borrosa. 

-Cicatrización lenta de heridas. 

-Infecciones frecuentes. 

-Hormigueo o entumecimiento en manos y pies. 
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Parámetros: Los parámetros a tener en cuenta al momento de la medición de 
glucosa en sangre, para la comparación y posterior toma de decisiones son: los 
niveles de glucemia (niveles de glucosa en sangre), la liberación de glucagón o 
insulina liberada 


Sensores: Los instrumentos de medición utilizados al momento de evaluar los 
parámetros son los sensores. Estos, deben ser constantemente calibrados para 
alcanzar y asegurar la precisión al momento de la medición y así evaluar su eficacia 
El más común de estos se conoce como Freestyle, el cual se aplica en la parte 
posterior del brazo con un injerto esteril bajo la piel. 

En este caso, el sensor es previamente calibrado por los parámetros normales de la 
persona para así luego de la lectura de valores enviarlos a una máquina donde se 
comparan y se efectúa la decisión. 


Micro Infusora de insulina: Se encarga del suministro automático de insulina en caso 
de que los niveles de glucemia se encuentren por debajo de los previamente 
calibrados 


Salida de información: La información será transmitida vía bluetooth hacia una 
aplicación descargada en un dispositivo de muestra, para la visualización de 
resultados por parte del usuario 


Pancreas artificial 


Sensor glucosa 


Infusora insulina 


Controlador 


Comunicacion 
Bluetooth 


A |] 
Dispositivo movil 


Aplicacion 


Algoritmo de 
decision por grafica de los 
comparacion datos 


Caracteristicas fisicas 


Bibliografía: 


Visualizacion Datos de calibracion Medicion Tradicional 


https: //www.argentina.gob.ar/salud/glosario/diabetes*t:-:text=Se%20estima%20que%201%2 
Ode la%20padecen%20desconocen%20su%20condiciv.C3%B3n (Ministerio de salud) 


https://es.isahit.com/blog/what-is-sensor-calibration-and-why-is-it-important (sensores) 


https://diabetessinlimites.com/bomba-de-insulina-diabetes-sin-limites/ (bomba de insulina) 


